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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No. B3 -3101/2011/MCCH . 

21st July 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supplying ICU Equipments to the Intensive Care Unit 
attached to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . Details regarding the procedure can 
be obtained from this office during working hours. 

Estimated Cost — 15 ,00 ,000 
Earnest Money Deposit — 1 % of the total amount. 
Cost of tender form : 

Original — 2,300 + VAT. 

Duplicate — 1,200 + VAT. 
Date from which tender form sale commences 
29 -8 -2011. 

Last date and time for issuing tender form — 7 - 9 -2011 , 
4 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
20 -9- 2011, 2 p . m . 

Date and time at which tender forms will be 
opened — 20 -9 -2011, 2. 30 p. m . 


Technical bid and price bid has to be submitted 
separately and if obtuse will be rejected. An agreement in 
100 (Rupees one hundred only) worth Kerala Stamp paper 
has to be executed before effecting the supply. The 
Hospital Development Society of Medical College Chest 
Hospital, Mulamkunnathukavu will make the payments 
after satisfactory installation and working from the HDS 
funds. 


The Superintendent, Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu holds the right to defer or to reject 
tender. 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശു പ്രതിയിലേ 
- ക്കാവശ്യമായ ഐ . സി . യു . ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു 
ന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി 
പ്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


COSO OB 0 


- 


15,00 ,000 


നിരതദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ 2,300 + വാറ്റ്. 


പകർപ്പ് - 1,200 + വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
29 - 8 - 2011. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 2011- 12 കാലയളവി 
ലേക്ക് ഉദ്ദേശം 2,50,000 വിലവരുന്ന Elisa Reader - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് നമ്പർ ജി5 - 2 / 2011- 12 എന്ന 
തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,99, 990 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ- 450 + 4.04 % വാറ്റ്. 

പകർപ്പ്- 250+ 4.04 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 18-8-2011. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിപ്പിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 19 - 9 - 2011, 3 മണി വരെ. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവ സാ നിപ്പിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 9- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 20-9- 2011 വൈകുന്നേരം 2 മണി വരെ. 


ദർഘാസുകൾതുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 -9- 2011, 
2 .30 മണി. 


- സാങ്കേതിക സംക്ഷിപ്തവും വില നിലവാരവും വേറെ 
വേറെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതുമായി 
രിക്കും. 100 (നൂറു രൂപ മാത്രം) വിലയുള്ള കേരള മുദ്ര 
പ്രതത്തിൽ ടി പ്രവർത്തിക്കു മുൻപ് കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
ഉപകരണങ്ങളുടെ തൃപ്തികരമായ കൈമാറ്റവും പ്രവർത്തന 
ക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
നെഞ്ചു രോ ഗാ ശു പ്രതിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 
ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കു ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 -9 - 2011 , 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
20 - 9 - 2011, 12 മണി. 

ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറി 
നൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 50 വില യു ള്ള മുദ 
പത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ 
വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീക്കിവെ 
ക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


Name of Item with specifications 


Quantity 
required 


Office of the Superintendent, 
Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu . 


( Sd .) 
Superintendent. 


ELISA Reader 


TENDER NOTICE 


No. G5 -4954/ 2011. 


- 1 st August 2011 . 


Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing tender No. G5 - 2/ 2011 -12 for supply of the 
Elisa Reader - 1 No. worth of Rs. 2, 50 ,000 for the use of 
Biochemistry Department of Medical College Hospital , 
Thrissur. 

Approximate Rate — 1,99 ,990 . 
Cost of tender form : 

Original - 450 + 4.04 % VAT. 

Duplicate - 250 + 4.04 % VAT. 
Date of sale of tender form — 18 -8 -2011. 

Closing date and time of sale of tender form 
19 - 9 - 2011 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 20 -9 - 2011, 11 a.m . 

Opening date and time of tender 
20- 9- 2011 , 12 noon . 

Every tender should be accompanied by an E .M .D . of 
1 % of the cost of tender item along with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth of 50 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any 
reasons . Further details if any, required can be had from 
this office during office hours in working days. 


96 well type compatible with different types 
and 8 - 12 well strips (flat, U and V bottom ) 
Built in shaker with three mixing speed 
Endpoint, Kinetic , 2 - 1 plate read , 64 assay 
protocols 
Photodetectors : 8 silicon photodiode 
detector for measurement and 1 silicon 
photodiode detector for reference , 
Wave length 400 -750 nm 
Measuring range : 0 -3.5 OD 
Eight interference filter 6 preinstalled 2 

- optional 405, 450 , 490 , 595, 655 , 750 
Measuring time : 6 sec/plate , 
Linearity : +/ --1.0 % 
Single and dual wavelength reading option 
Resolution : 0 .001 Abs 
Display : 4 lines 20 charectoralpha numeric 

fluorescent display with LCD screen 
Internal QC tool, Self caliberation 

capabilities 
Power Supply - 200 - 24. 
Memory back up — 5 years with lithium 

battery 


With microplate manager software 


Computer inter face USB2, with PC windows 
XP / Vista , Pentium III processor 500 MHz , 
1 Gb hard drive space CD rom readable drive , 
Keyboard , mouse and monitor 


Internal thermal printer with 80 mm paper 

width 


CE marked , Electromagnetic compatibility 
Class A emission with CE marking 
(Newer versions with better specification may 
be selected due to continual development) 
Availability of local service personnel stationed 
at Thrissur 
CMC for 5 years 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd .) 
Superintendent. 


